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La 


32.000 Kwts. nos 
da Baygorría 

Mientras en Rincón dei Bonete sc 
espera que Ileguen los repuestos para 
Ia cuarta máquina, a fin de habilitar¬ 
ia junto a la tercera, que no funcio¬ 
na con toda su potência,— a pesar de 
haber sido secados sus bobinados por 
los técnicos—y, en suma, se está su 
friendo una paralÍ 2 ;acióa de seis ho¬ 
ras diarias debido al poco caudal de 
agua dei Río Negro, en Rincón de 
Baygorria ya se ha puesto en funcio- 
namiento— adelantándose en unos 
cuantos dias a su inauguración oficial 
—una de Ias máquinas genera loras de 
32.000 kws. por hora. 

Es así que desde hace cinco dias 
nuestra ciudad está recibiendo esa e- 
ncrgia, proveniente de la nueva represa* 

Los técnicos afirman que la segun¬ 
da máquina habrá de ser puesta en 
funcionamiento dentro de dos meses 
aproximadamente, y a fin de aho Ja 
tercera. Se llegaria así, a producir e- 
nergía eléctrica en una cantidad de 
100.000 kws. diários. 

Como es de ccnoc miento, recién 
el 18 de Julio será inaugurada la nut- 
va obra, lo cual ha de significar sola 
mente un acto formal, ya que en la 
pràctica estamos consumiendo su e- 
nergía. 

Ahora bien; es de senalar, que de 
continuar esta ausência de lluvias en 
el território, y sobre todo en la fran¬ 
ja dei Rio Negro, la nueva represa 
sufriría la misma parali^ación de Rin¬ 
cón dei Bonete, aún cuando el nivel 
áe caída de las aguas en Baygorria 
es inferior. 
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iUíí MW jtX en máqui nas 
ALTBRA MEDIA D£ CAIDA; 16 metros 


NUMERO DE MAQUINAS : 

PRODUCCION ANUAL : 


440» 000»000 kWh aimales 

^^É.iga24 


AUTOR DEL PROYECTO ; Prof. A. Ludin._ 
DURACION DE LA OBRA; 4' aflos. 

ENTRADA EN SERVICIQ INDUSTRTAT. ; 22 de Ji 

8 de Julio de 19i 


INAUGURACION OFIC IAL: 

MB 





































































Ludin 


22 de Junio 
8 de Júlio de 1960 


INDUSTRIAL 


OFICINA 0 £ PRENSA 
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LA USINA DE BAYGORRIA C0N1P0R LA 
ECONOMICA DEL PAIS" - DIJO HAEDO 





Atnpiio Ptawê dc 
Realisaeiones 


En la reunión que ayer celebro el Consejo de Go- 
íierno, el senor Consejero Haedo expresó que en el dia 
le hoy entrará en servicio la primera unidad generadora 
ie la Cental Hidroeléctrica de Rincón de Baygorria, lo 
lue constituye un paso más hacia el aprovechamiento 
[lidráulico integral de nuestra red fluvial, tal como la 
3 reviera con visión certera uno de nuestros más destacados 
Ingenieros, Dn. Víctor Soudriers, verdadero pionero en tal 
sometido. Hace quince anos —dijo— el primero. fue la 
Central Hidroeléctrica de Rincón dei Bonete realizada por 
Bl impulso fecundo y la confianza en la técnica y en el 
prògreso dei país dei gran estadista que fue el Dr. Gabriel 
rerra, con el concurso eminente de nuestro Partido, ya 
aue a esa obra deben víncularse, entre otros, los nom- 
bres dei Dr. Luis A. de Herrera, de los senores Aniceto 
Patrón y Gilberto Garcia Salgas y dei Dr. Martin R. Eche- 
goyen. La Central Baygorria, fue preparada sobre un an- 
teproyecto de la U.T.E. perfeccionado bajo la dirección , 
dei Ingeniero Adolfo Ludín, —gran maestro que a pesar 
de sus anos. ha llegado al país para ver coronada la obra 
en que colaboró con eficiência e insuperable autoridad téc¬ 
nica—, asistido por distinguidos técnicos compatriotas. Las 
obras se iniciaron a mediados dei ano 1956. 

La represa y usina de Baygorria continua la obra por 
la liberación económica dei país en matéria de energia. 
Sin fuentes propKis de combustibles, hasta que se inauguró 
Bonete, debió hacer el país, el tremendo sacrifício de im- 
portarlos todos.' La Usina de Bonete significó un ahorro 
de importación dei orden de 140.000 toneladas de petroleo, 
por afio. 

Baygorria significará un ahorro casi análogo al anterior 
(132.600 toneladas anuales) y que se suma a él. Bonete, cos- 
tó 87 millones de pesos y en 15 afios ahorro al país 133 mi- 
llones de pesos en combustible. Baygorria podrá^costar apro¬ 
ximadamente, en valor actuaj, la suma de 308.5 millones de 
pesos y agregará al 98.000 kilowatts de potência hidraulica, 
los que podrán producir más 442 millones de küowaiis hora, 
por afio equivalentes a 132.600 toneladas de petroleo aho- 
rradas por afio. Guando sus tres turbinas estén marcnando, 
en Diciembre se contará en total, con 424.000 kilowatts de 
potência generada, entre hidráulica, térmica y en diese.. por 
la U.T.E,. Esto incentivará a la industria y al comercio. 
El país crece —dijo— en forma acelerada y necesita —exige— 
energia para su desenvolvimiento. El crecimiento de la de¬ 
manda es dei orden de 8.3 % anual, por eso, en 1966 s^ 
imprescindible haber construído, otra represa, tal como Pa- ^ 
so dei Puerto, o bien '^‘-sinâs téx^c^ eq^ ' 

ambas sin lo cual tendremos déficit de ene^ía^^^- 

Salto Grande es necesario para el desenvolvtoiei 
turo dei país. No se puede frenar su crecimiento. Sm | 
tinuo aumento de la energia eléctrica, el se este 
y un estadista no debe olvidar que en un f^imo c 
habrá que desarrollar también la produccion de energ 
medio de la desintegración dei átomo. Confiamos en 1 
tinguidcffi técnicos que dirigen el Ministério de Obr^ 
cas V la U.T.E., para que este programa de realizs 
pueda ser cumplido en el tiempo v 
Gobiemo, para recolarar el domí^ de los elementc^ 
rales en beneficio de la c^lectividad,J^iendo honor 
la confianza que el puetóo otorgo.aJ PMtido Nacional 
elecciones dd 20 de noviembre de , 

El Sr Conseiero Ing. Rconguez Corrêa dijo. Adr 
todo lo qiie se diga en, matéria de, liberación econom 
la Republica por medio de esas obras^_ 


Será oficialmente inaugurada hoy la Centr 
que está funcionando desde el 22 de junio 
ción que parte hoy, a la hora 7, de Monte 
instalaciones de la gran usina y posteriorm 
barân uso de ia palabra el Presidente dei 
Xardone; el Presidente dei Directorio de U 
La Usina prodncirá, anualmente, 440.000.000 
ble a la disponibilidad de energia eléctrica 
hOT tiene proyecciones históricas y marca 

la Na 


al Hidroeléctrica de Rincón de Baygorr 
último. Con tal motivo viaj‘ará una deleg 
video. Los visitantes recorrerân las dístint 
ente se llevará a cabo un acto en el cu 
Consejo Nacional de Gobierno, Sr. Beni 
.T.E., Ing. Rodolfo Fonseca y dos técnici 
de K.VV., que constituirán un aporte nob 
de nuestro país. Por ese motivo, el acto d 
una etapa importante en el progreso t 
ción. 



















































Y LA USINA DE BAYGORH 
ECONOMICA DEL PAIS 


Awnplio Plan de 
Mtealisaeiones 


En la reunión que ayer celebro el Consejo de Go- 
bierno, el senor Consejero Haedo expresó que en el dia 
de hoy entrará en servido la priniera unidad generadora 
de la Cental Hidroeléctrica de Rincón de Baygorria, lo 
que constituye un paso- más hacia el aprovechamiento 
hidráulico integral de nuestra red fluvial, tal como la 
previera con visión certera uno de nuestros más destacados 
1 Ingenieros, Dn. Víctor Soudriers, verdadero pionero en tal 
! cometido. Hace quince anos —dijo— el primero. fue la 
Central Hidroeléctrica de Rincón dei Bonete realizada por 
el impulso fecundo y la confianza en la técnica y en el 
progreso dei país dei gran estadista que fue el Dr. Gabriei 
Terra, con el concurso eminente de nuestro Partido, ya 
que a esa obra deben vincularse, entre otros, los nom- 
bres dei Dr. Luis A. de Herrera, de los senores Aniceto 
Patrón y Gilberto Garcia Selgas y dei Dr. Martin R. Eche- 
goyen. La Central Baygorria, fue preparada sobre un an- 
teproyecto de la U.T.E. perfeccionado bajo la dirección 


dei Ingeniero Adolfo Ludín, —gran maestro que a pesar 

_ .vl T-tnfc r^ovQ tror» /^rvmnoHe, 1 q nHra 


de sus anos. ha llegado al país para ver coronada la obra 
en que colaboró con eficiência e insuperable autoridad téc- ' 
nica—, asistido por distinguidos técnicos compatriotas. Las 
obras se iniçiaron a mediados dei ano 1956. 

La represa y usina de Baygorria continua la obra por 
la liberación económica dei país en matéria de energia. 
Sin fuentes propias de combustibles, hasta que se inauguró 
Bonete. debió hacer el país, el tremendo sacrificio de im- 
portarlos todos. La Usina de Bonete significó un ahorro 
de importación dei orden de 140.000 toneladas de petróleo, 
por afio. 

Baygorria significará im ahorro casi análogo al antencr 
(132.600 toneladas anuales) y que se suma a él. Bonete, cos- 
tó 87 millones de pesos y en 15 afios ahorró al país 133 mi- 
llones de pesos en combustible. Baygorria podrá costar apro¬ 
ximadamente, en valor actual, la suma de 308,5 millones de 
pesos y agregará al 98.000 kilowatts de potência hidráulica, 
los que podrán producir más 442 millones de kilowatts hora, 
por ano, equivalentes a 132.600 toneladas de petróleo aho- • 
rradas por afio. Cuando sus tres turbinas estén marchando, 
en Diciembre se contará en total, con 424.000 kilowatts de , 
potência generada, entre hidráulica, térmica y en diesel, por ! 
la U.T.E.. Esto incentivará a la industria y al comercio. ; 
El país crece —dijo— en forma acelerada y necesita —exige— ! 
energia para su desenvolvimiento. El crecimiento de la de¬ 
manda es dei orden de 8.3 % anual, por eso, en 1966 será i 
imprescindible haber construído, otra represa, tal como Pa- j 
so dei Puerto, o bien usinas térmicas equivalentes, y 
ambas sin lo cual tendremos déficit de energia.'' - 
Salto Grande es necesario para el desenvolvimiei 
turo dei país. No se puede frenar su crecimiento. Sin < 
tinuo aumento de la energia eléctrica, el país se estí 
Y un estadista no debe olvidar que en un futuro c 
habrá que desarrollar también la producción de energ 
medio de la desintegración dei átomo. Confiamos en I 
tinguidos técnicos que dirigen el Ministério de Obras 
cas y la U.T.E., para que este programa de realiza 
pueda ser cumplido en el tiempo v la forma que aspii 
Gobierno, para recobrar el dominio de los elementos 
rales en beneficio de la cclectividad, haciendo honor, 
la confianza que el pueblo otorgó al Partido Nacional 
1 elecciones dei 30 de noviembre de 1958. 

El Sr. Conseiero Ing. Rodrfguez Corrêa dijo: Adi 
' todo lo qiie se diga ,.,en matéria de» liberación eoMióm 
1 la República por medio de esas obras^ 

El senor Presidente Consejero Nardone çxpreso. Y 
bién quiero adherir a tooo lo expresado precedentem 
recordar, porque es justicia, que el primer hombre i 
en este país que tuvo íe en la energia hidroeléctrica, 

Dr. Gabriel Terra, quien totalmente al margen de si^ 
poííticas —que yo no comparti, especialmente a 
ano 1933— fue un propulsor que enfrento estas dificu 
asesorado en ese sentido por un hombre técnico como 
geniero Soudriers. En este momento en que hablamos i 
chos y actos justos, quiero dejar constância de mi apoyc 
tas obras. .. 

El senor Consejero Haedo propuso y se aceptó po: 
nimidad que el sefior Ministro de Obras publicas salud 
Ing. Ludín en nombre dei Gobierno. 

^ MODIFICASE EL ARTICULO DEL DECRETC 



Será oficialmente inaugoi 
que está funcionando desi 
ción que parte hoy, a la 
instalaciones de la gran 
harán uso de la palabra 
Nardone;' el Presidente d< 
La Usina producirá> anua 
ble a la dispouibilidad d< 
hoy tiene proyecciones hi 
















Inauguran hoy la Presa 
de Rincón de Baygorría 

Aunque ya está en funcionamiento la primera de 
las tres turbinas, el directorio de UTE procederá hoy 
B inaugurar oficialmente la Represa de Rincón de 
Baygorria, 

Construída a un costo de S 308.000.000.00, las obras 
comenzaron a ejecutarse en agosto de 1956, presidien- 
do por entonces el Ente, don Crestes L. Lanza. La 
obra ahora terminada —sólo íaltan algunos deialles— 
dio ocupación permanente a 1.200 obreros, que exca- 
▼aron 204.000 metros cúbicos de terreno en roca títeu 
oiros 70.000 en tierra común y 90.000 en el lecho dei 
Rio Negro. 

Actualmente está en marcha la primer turbina 
que genera 32.000 KW. y en el correr dei presente 
ano se pondrán en marcha las otras dos, por lo que 
Baygorria producirá energia por 96.000 KW. 

Al acto de hoy, además de los jerarcas de UTE, 
asistirán altas autoridades nacionales. 











S[ IHAUGURO OFKIAIMÍNTÍ HOY LA 
HWROELtCTRICA DE RINCON DE I 



Discurso dei 
íng. Fonseca 

Tres lustros después - de la inau- 
guración de la represa hidroeléctri- 
ca de Rincón dei Bonète, se inaugu- 
ró hoy, sobre el mismo curso dei 
Ríp Negro, la nueva represa dei Rin¬ 
cón de Baygorria, que hoy entra oli- 
cialmente en funcionamíento, aun- 
; que realmsnte está en marcha y 
: producción desde el 22 de junio pró- 
' ximo pasado. La turbina Raplan de 
una potência aproximada de 50 HP, 
y una velocidad de régimen de 70 
RPM, funciona con saltos de 10 a 
20 metros con generadores aplica¬ 
dos con una potência nominal tíe 
treinta y sei mil KW., se pondrá en 
vigência en el acto inaugural. El 
sistema contará con dos turbinas 
más, que cuando se pongan en mo- 
viraiento producirán en total ochen- 
ta y siete mil KW. 

Con motivo dc la inauguración 
concurrieron a Rincón de Baygorria, i 
autoridades nacionales, departamen-1 
. tales, de la prensa e invitados es- í 
peciales. j 

Es de hacer notar que ahora se i 
encara la instalación de una terce- 
ra tepresa hidroeléctrica sobre el 
curso dei Rio Negro, al oeste de 
Baygorria y a la altura de Paso dei 
Puerto. 

El Presidente de UTE, Ingeniero 
Rodolfo Fonseca, pronunció en el 
acto de la inauguración un impor¬ 
tante discurso, dei que extractamoa 


los siguientes párrafos: 

Dijo el Presidente de UTE: 

Esta gran obra de aliento nacio¬ 
nal ha sido hecha con la colabora- 
ción unánimfe y el decidido apoyo de 
todos los componentes de vários go- 
biernos, de gran cantidad de técni¬ 
cos y proyectistas nacionales y ex- 
tranjeros y dc todo orden de traba- 
jadores de todos los sectores que for- 
man la sociedad uruguaya, de repu¬ 
tadas firmas construetoras y provee- 


doras de Alemania, de Suécia, de 
Áustria, cuyos principales Directores 
tenemos el placer de contar entre no- 
sotros en este momento, y por medio 
de capitales nacionales y. en gran 
parte, por cl présramo liberal dei 
Banco Internacional de Reconstruc- 
ción y Fomento de los Estados Uni¬ 
dos. 

Senaló después: 

Esta obra que hoy se inaugura, 
conjuntamente con sus dos Jíneas de 


trasmisión Baygorria-Bonete y b 
gorria -Montevideo, podrá costa r. 
jeto a los ajustes finales, un mc 
de 67 millones de pesos más 21 
llones de dólares. Si a estos últii 
los estimáramos a su valor acr 
el costo de la obra debería ser 
locado en el orden de los 308 millo 
y_ medio de pesos. Cuando a fin 
ano. la obra esté terminada y 
máquinas en total producción, se ] 
brán agregado al Sistema MontÊ 
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RINCON DE BAYGORRIA 

l^A tnauguración de la Central Hidroeléctrica en Rincón 

de la Administración 
Lr^neral ae las Usinas Eléctricos y los Tetéfonos dei Estado 
piensa llevar a cabo cl ocho de este mes dará lugar a una 

®s® dío entrará en servicio indus- 
trial la vrime'*'a umdad genero^ora. 

rV 7 Poderes Públicos, miembros 

J' destacadas figuras dei ambiente 
íiacwjuUa iiãii iido luvitwdos a estsi c^CTnoJUOr 


r 




a 






fSIJVA DE BAYGORHIA 


La primera iinidad greneradora de !a Central 
Hidroeléctrica en Rincón de Baygorria, quedará 
inaugurada oficialmente en el *día de manana, 
aun cuando en realidad entró en servicio indus¬ 
trial el 22 de junio último, llegando a Monte¬ 
video una potência que puede estimarse en 32 
mil kilowats. La Usina llevará tres turbinas de ! 
fabricación sueca, con una potência totfal en la 
Central, de 102 M.W., con una producción anual 
de 440.000.000 K.W. anuales. Provisoriamente, Ja 
turbina que se inaugura, fue conectada a la Red 
Baygorria-Bonete-Montevideo, pero una vez ter¬ 
minada la obra, se conectará a la nueva Red 
Baygorria-Paso dei Puerto-Montevideo. Como 
dato ilustrativo, corresponde senalar que la mag¬ 
na obra culminará en diciembre de este ano v 
su costo será de 308 millones de pesos. Para 
completar esa obra —^anillos colectores, etc.— 


se agregarán 165 millones de pesos logrados por 
deuda interna, Ley 12.033 y 25 millones y medio 
de dólares por préstamo dei Banco Internacional. 
La Represa, construída por un consorcio ale- 
más, llevó 230 mil metros cúbicos de hormigón y 
5.500 toneladas de acero. Se escavaron 204 mil 
metros cúbicos en roca viva, 70 mil en terreno 
, común y 90 mil en arena dei Rio Negro. La 
I superfície dei lago tiene 95.6 km2. A la inaugu- 
j ración concurrirán autoridades nacionales, de 
j UTE, de Entes Autónomos, etc. La nota gráfica 
muestra un aspecto de la magnífica Represa 
: cuya Usina funcionará con las aguas dei cauda- 
i loso Rio Negro, que tiene una cuenca de 69 mil 
kilometros cuadrados y ya es utilizado para Ia 
Usina dei Bonete y en un futuro no muy lejano, 
prestará utilídad a la proyectada Represa en 
Paso dei Puerto. 
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r. T. E. ! 

INFOSMACION SOBK OBRAS A 
CONSTRUIR EN RINCON DEI BONETE 

La Aéministración General de las Usinas Eléc¬ 
tricas y los Teléfonos dei Estado proyecta realizar 
un llamado a licitación para la realización de tra- 
bajos correspondierites al levantamiento dei dique 
existente en. Rincôn dei Bonete, la construcción de 
un vertedero adicional, puentes carreteros sobre 
estas obras y otras obras accesòrias* Prévio a di- 
cho llamado a licitación se suministra información 
sumaria, a efectos de que las empresas tengan una 
idea de los trabajos proyectados y pued^an esta- 
blecer, por anticipado, contactos con firmas habili¬ 
tadas para suministrar las partes mecânicas de los 
equipos (compuertas, grúas, etc.). 

Los interesados deberán ocurrir a la Sección 
Licitaciones, Paraguay 2431, 8^ piso, de lunes a 
viernes, dentro dei horário de 13 y 15 a 19 horas, 
donde se les hará entrega de los documentos co- 
rrespondientes, prévio pago d?e $ 10,00 m/n., por 
cada juego. 


La Gerencia de Servicios Ueneralés 

Montevideo, 4 de julio de 1960. 









Teníamos Kazón 

01JBANTE meses enteros an¬ 
te el escepticismo de mu^ 
«hos dijimos «ue los jerarcaa 
de U.T.K estaDan saboteando 
a la nueva admioistración. 
Dimos nombres i»ero preten- 
diefon legamos. Ahora están 
las prnebas de las verdades 
que sosiuvímos. Se lia descu- 
bierto una defraudacion con 
las Guentas y aparte de las 
responi^bilidades funcionales 
que no interesan para la pá¬ 
gina política y que son hechos 
desgraciados que no requiereii 
comentários, surge la respon- 
sabilidad evidente de la Geren¬ 
cia de Hacienda que debió co- 
noccr estos manejos y que de¬ 
bió denunciarlos. El Directo- 
rio ha cumplido pero la res- 
ponsabilidad deberá hacerse 
pesar en las jerarquias y no 
en los cargos secundários. Asi 
lo «peramos. ])rjU ç^ 
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inâuguración de Baygorría 

Se divuJgó ayer la noticia cie que la Tui-bina de Riiicón 

>■» „e i 

Sin embargo esa iníormación emitida desde aleunos 
organos penodisticos, es errônea por cuanto lo que se hari 
la ^semana entrante, —quizás el martes—, es una prueba 
mas de esa Turbina, cuya inauguración se fiió para el 1’ de 
Jiilio, pero a causa de la interpelación al Ministro de Ha- 

dia^S^deTullo ^ Probablemente tenga lugar el 

Pruebas irán un poco 
mas alia de lo comun y se tratara de que la Turbina genere 
energia en caracter de prueba pero no como Inauguración 
y entrada definitiva en la Red. ii»uguiacion 

j , Entretanto, también se harán las comprobaciones en las 
®! Turbinas de Rincón dei 

Bonete. Seguramente, uno de los turbogeneradores de esa 
^sma, que trabaja en horas de la noche, será quien piiiebe 
esa red, mediante un cambio de barras. 
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SECCÍON CENTRAL HIDROELECTRICA 
RINCON DEL BONETE 








DEBE SABERSE 

DASA el tiempo y la Opi- 
*■ nion Pública sigue sin co- 
nocer las conclusiones de la 
Comisión Investigadora de¬ 
signada en UTK para concre- 
tar las responsabilidades dei 
personal técnico ante graves 
emisiones comprobadas en 
ücayión de las recientes inun- 
daciones. Se sabe que habrían 
responsabilidades y culpas se¬ 
rias y conviene terminar, de 
una vez por todas con esos 
saboteadores que han queda¬ 
do en evidencia y que deben 
pagar sua deslealtades y des- 
viaciones ,de conducta. 
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PRLEBA EA 
BVYGORKIA 

pN el día de ayer los téc¬ 
nicos de üTE que tie- 
nen a su cargfo los traba- 
H>s en la nueva Central 
Hidroeléetrlca de Rincón 
de Baygorria, sometieron a 
la primera turbina a una 
prueba exitosa qu© coimó 
el patriótico anhelo dei 
Directorio que preside 
nuestro correligionário. c'i 
Ingeniero Rodolfo Fonse¬ 
ca, para poner en funcio-^ 
nes la nueva central nara 
normalizar el abastecU, 
miento energia eléctri¬ 
ca al país. Jy. xjt Ixr ^ 
Aún cuando la nriieba 
Sc realizo sin que la tur¬ 
bina generara aiin ener¬ 
gia» el ensayo. ainplia- 
mente satisfactorio- per¬ 
mito ase-rurar que muy en 
breve Rincón de Baygo- 
rria estará en condiciones 
de abastecer, bmto cor 
la Central de Rincón dcl 
Bonete, toda la en^^rgía 
nececaria para el pais* 
con el con^ií"”iente bene- ^ 
ficio para la industria. ' 
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;DE LA U.T.E. HAY MüCHO 

>14;; Q UE HABLA! 

—Todo descargado sobre las espaldas 
dei consumidor. Estado de ver^dera 
quiebra. 

Sr, MINISTRO ©E HAClENBA. Termlxio es¬ 
te punto concreto y le concedo en eegtjfds? excii- 
seme, senor Diputado. 

En la UTE — jbueno; de la UTE hay mucho que 
hablar! —: un estado total de cesació n de pagos, 
un estado de quiebra dei organismo. ÜTE adeu- 
daba al Tesoro Nacional alrededor de sesenta y 
tantos millones de pesos. Solicita socorro en rei¬ 
teradas notas para poder mantener el pago de 
las plantas de Baygorria que corrieron sérios pe- 
ligros y que para mantenerlos debió afecrtar recur¬ 
sos d’e su actividad noi'mal, es decir obtenidos de 
los contribuyentes, de sus tarifas, por •! orden de 
los S 50.000.000 o $ 60.000.00a.« descargando así so¬ 
bre las espaldas dei consumidor una masa enorme. 

El organismo, se encontraba, por otra parte, co¬ 
mo todos los demás, desabastecido dei material 
más imprescindible para poder actuar. Inclusive 
para trabajos de emergencia no contaba con lo 
más elemental. 

En las redes —^lo ha manifestado el senor Presi¬ 
dente actual y el Directorio anterior^, por una 
serie d‘e causas, algunas de las cuales son esas, se 
perdia la energia. El organismo se descapitaliza- 
ba. Y las tarifas dei ano 1955, las últimas anterio¬ 
res a las actuales, fueron apenas retocadas un po- 
quito, a pesar de que los técnicos Insistían en quf 
debían aumentarse más para poder recapitalizaií 
al ente. 

El tercer préstama dei Banco Internacional part 
atender las obras dei Rincón de Baygorria, se ve-* 
nía liquidando ya por el mercado libre; sus im- 
portáciones de activo fijo prohibidas por el Con- 
tralor de Exportaciones e Importaciones, que aun- 
que las hubiera autorizado, de acuerdo con el de. 
ereto dei 5 de noviembre de 1958. debieron ha- 
berlo sido también por el cupo dei mercado li¬ 
bre. 

Esta es la situación de UTE —y me detengo en 
este organismo, senor Presidente— que ahora se 
pretende sanear en forma definitiva y clara. Esc 
el consumidor lo ha sentido, pero era necesaria 
esa recuperación de UTE no sólo en su situación 
funcional, sino en cuanto al desastre tremendo su- 
fritío por el Ente. 
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UreniEMBAUEDEBAYGORRrA 

* ^ pübucamos 

En algiinos órganos da Ja 
prensa oral y escrita, se han h^- 
íín relacionados 

cn ítincón de Bavíiorrla v la 
área^des. 

«rXut X U± 

U^c^ta negará a 

ja cota + 57 m. en Ia ciudad 

f® «ie* íos Toros y que se 

rrienTe^ domingo 8 dei co- 

A1 respecto. esta Oficina cie 

oa. lleiva a conocimiento pú- 
blico que debajo de la cota"^ E 
^7r viviendas, es de- 

babitación 
pueden entrar ’ a 
íel situacioaes 

rÍ sí^. Náutico- cota 4. 

cota «ncargado 

cora 4 - 58.50; Club “La Co 1 
rrentada- cota 4 56.59 v cas‘a 

Kft ^o debe pensar- 

«© en etvacuaciones de carácter 
^fSente de viviendas en con! 
diciones normales dei embalse 
ba Oficina de Prens^ 


4jí precedente de- 

cuestionalos 

tennlnos de nuestra infonm 
.P^Wicada en fa 

.TS.5.r5.ffiai 

embhsTÀ\^°^^ 

^f^UTE Además. 

■«. uae tiene la seguridad de 

imbalse”'’v»n”«®® “ormales dÍl 

euioaise van a ser eternas bien 

gasto quê sú 
fas ?lnr» exproplacíón de todas 
las íincas que están en dicha 
~~”^râniite que va está pn 
vias de ejecuclón- y if ^-us 
tia V apremlos que carteies^ v 
l^?'^blac!ân?'"“ ‘’®®P®ttado 

texto leíal , 

obras®“en 

^ Rincon de Baveorria 

claramente que en ! 
cersft Toros no podrá ha- 

df!a Cota‘'6“í°“®® 







LJl E Dlce que No Creu BiHciiUades eu Paso de 
los Toros el Emlmlse de Rincón de Bayaorria 


Paso de los Toros vive una nueva conmoción 
Sus pobladores temen que se inunde la parte 
baja de la ciudad. Cerca de cien famílias están 
presas de la angustia de la incertidumbre. Son 
los que viven bajo la cota 60, ante la formación 
de un lago artificial por el embalse de BaygO' 
rría. Los pobladores de la ciudad se movilizari 
puesto que temen perder sus viviendas y a un 
tiempo perder también una importante suma 
de dmero. 

El sábado se readizó un acto público en la 
plaza central de la localidad, donde vários mi- 
les de personas, oyeron a oradores que plantea- 
ron la situación. Muchas versiones circularon 
sobre la entidad de las consecuencias que se 


derivan de esta obra de UTÊ, El enfp nnv cvr 
parte, hace una aclaración. Éxpresa que la*^ 
obras que se realizan en Rincón de Baygorria 
y la inundación total dei área destinada a la 
formacion dei lago artificial que se?vh/de 

púbUco. puri^ijo cTla^ota 57 iThay"casa^ 
habitacion. Solamente pueden entrar a w 

?cote sTssf la Náutico' 

V Pi rinh “To rí< encargado fcota 58.50) 

^ Tr.rfÍ^io H Coirentada ’ (cota 56.59). 

„ las otras suposiciones son desmentidas 
No justifican la actitud de los pobladores 











|No Crea bífícultàde^^M 
Paso de los Toros el 
Embalse de Baygorría 

En algunos órganos de la pren¬ 
sa oral y escrita se han hecho 
comentários relacionados con *as 
obras que se reallzan en Rlncón 
de Baj^gorria y la inundación to¬ 
tal dei área destinada a la for- 
mación dei lago artificial que 
servirá la Usina Hidroeléctrica, 
que llega.á a la cota más 57m. 
en la ciudad de Paso de los To¬ 
ros y que se inicló ayer"domin- 
go 8. 

Ai respecto. la Oficina de Pren¬ 
sa de UTE.. debidamente autori¬ 
zada, lleva a conocimiento pú¬ 
blico que debajo de la cota más 
57 m. no hay viviendas. es decir 
no hay casas habitación. 

Solamente pueden entrar a ser 
consideradas las situaciones dei 
Club Náutico cota más 54.85: la 
casa dei encargado cota más 
58.50: Club “La Correntada cota 
más 56.59 y casa dei encargado 
jCota más 57 72 m. 

' Por lo tanto, no debe pensarse 
1 en evacuaciones de carácter ur¬ 
gente de viviendas en condicio¬ 
nes normales dei embalse. — 




Paso de los Toros Ante Nne^^o Drama: Más de Cien 
Famílias Amenazadas por el Embalse de Bajgorria 


LA POBLACION DENUNCIA PRESUNTOS SÉRIOS ERRORES ADMINISTRATIVOS. lA DESOCUPACION Y LA MISÉRIA VAN 6ANAND0 lA CIU9AD 


PASO DE LOS TOROS. 8. 
(Especial para EL DIA). — 
Guando a la media manana de 
lioy arribamos a esta ciudad, tu- 
vimos la impresión de que en- 
trábamos en un puebio fantas¬ 
ma. Ni un alma por las calles, 
los comércios con las vidrieras 
vaclas o cubiertas y dos bares 
abiertos. A poco que el ómnibus 
enfiló por la calle Sarandl, vá¬ 
rios chicuelos harapientos, men- 
dignando más con los ojos que 
con paianras, complementaron 
el cuadro angustiante que ics 
que llegamos preivenidos espera 
bamos encontrar. Sin «embargo, 
la realidad de las comprobacio- 
nes supera y con mucho margen 
lo que liabíamos imaginado. Mu 
chas familias de Paso de los To¬ 
ros están viviendo el mlsmo 
drama que les tocó protagonizar 
en abril de 1959. Y esta vez, no 
es un factor imponderable quien 
lo ha precipitado, sino, de acuer 
do a la versión popular que está 
en boca de todos, y fundamen¬ 
talmente ratificada por los veci- 
nos de más prestigio, por una 
política administrativa y social 
completamente errada. 

LA COTA 60 Y SUS MORADO¬ 
RES. — La Cota 60 es una débil 
línea qu© figura en todos los 
mapas de Paso de los Toros. Tra¬ 
dicionalmente, marcaba la zona 
amenazada por las grandes cre 
cientes dei Rio Negro. Pero a 
partir de 1953, adquirió una 
nueva importância. Se supo en- 
tonces que aún sin inundacio- 
nes, cuando se produjera el 
embais© de las aguas para la 
Represa de Baygorria, todas las 
propledades y terrenos Que estu- 
vieran bajo' la Cota 60 serían 
expropiados por XJTE, en razón 
de que las aguas dei lago se 
expandirlan hasta la Cota 59. 

Del análisis efectuado una vez 
que las aguas bajaron, ã princí¬ 
pios de mayo pasado, se com- 
probó que ni una sola de las 
vivlendas ubicadas bajo la Cota 
60 había quedado entera. Por lo 
tanto, y prevlendo lo de Baygo¬ 
rria, el Consejo Nacional- de 
Goblemo destinó una partida de 
$ õOO.OOO.OO para que el Concejo 
local adquiriera prédios en la 
parte alta d© la ciudad destina¬ 
dos a ias familias que habían 
quedado sin hogar. El propósito 
que animó a todos por entonces 
íue ©1 d© trasladar las barrladas 
que estaban ubicadas bajo la 
Cota 60 a un sitio donde no co- 
rriéran nüevos rlesgos. Además, 
la Cbmlsiôn Nacional Pro Dam- 
nificados —presidida aún por el 
Gral* Oscar D. Gestido— contrl- 
buyó ©on $ 1:000.000-00 para la 
edificación. 

Por otra parte, una Comlsión 
de Vecinos d© Paso de los Toros, 
habla gestionado y obtenido un 
préstamo de $ 6:000.000.00 dei 
Banco de la República, y pesos 
1 :000.000 00 con opción a otro 
de la Caja de Jubllaciones, que 
también ofreció de inmediato 
para la construcción de las nue- 
vas viviendas. Esta Comtsión re- 
clamó dei Concejo local la com 
pra de los prédios. 

«DECENAB DE MILES DE 
PESOS A LA CALLE” — No obs¬ 
tante y mientras renunciaba la 
Comisión Pro Damnifiçados de 



Un aspecto de la reunión de afectados por el Embalse de Baygorria, en Paso de los Toros 


do tres meses hacinada en los 
clubes sociales de la localidad. 
Al final la pobiaclôn nos abru- 
mó y tuvimos que refaccionar 
las casas bajo la Cota 60, e in¬ 
cluso construir nuevas. 

Así íue que se gastó el millón 
de pesos de la Comisión Nal. 
Pró Damnificados. Según se nos 
informó, más ne un cuarto de 
millón de pesos íue destinado 
a la 2ona que abarcara el em¬ 
balse de Baygorria. 

—^Es dinero tirado a la calle, 
nos dijo el Sr. Tello, ciudadano 
de profundo arraigo en Paso de 
los Toros. 

y esa es la impresión general. 
Ayer domingo, se cerraron las 
compuertas de la presa de Bay¬ 
gorria, y a la vez la de Rlncón 
dei Bonete va aumentando pro- 
gresivamente el escape de agua. 
Se calcula que para el 20 dei cte., 
el embalse habrâ alcanzado las 
dimensiones que se previeron en 
1953 y que por lo taiíto más de 
cien familias volverán a quedar 
en la calle. 

SIN SOLUCIONES CONCRE¬ 
TAS_ los $ 500.000.00 que 

votó el Consejo de Gobierno 
para que se poblaran nuevos 
prédios y se abandonara la Co¬ 
ta 60?. fue nuestra pregunta. 

—Están depositados en el 
Banco de la República, respoxx- 
dió el Sr. Nogueir^. 

Conversando con las gentes 
dei lugar, se llega a la conclu- 
slón d© que sucedieron duran¬ 
te este anoí cosas que. desde 
luego, será necesario aclarar, 

La Comlsión de Vecinos, se - 
gún el Sr. Tello, que había 
ofrecido esos $ 6:000,000 para 
edificar, *‘no turo el apoyo-del 
presidente dei Concejo local”, y 
ee desintegró vlsiblemente mo¬ 
lestada. Daba $ 6:000.000 a 
cambio de que se utilizaran los 
$ 500.000 enviados por ©1 Eje- 
cutivo con el fin específico. In¬ 
cluso buscó terrenos apropia - 
dos a $ 7.00 el metro, que hoy 
parecería que el Concejo quic- 
i re comprar a $ 14... 


modestamente arregladas, con 
pralijidad en la mayoría de ios 
casos, albergan a familias de 5, 
6 V basta 12 personas. 

Mujeres delgadas v de mira¬ 
da triste amamantan bebes. 
Chiqulllos descalzos y embarra¬ 
dos deambulan de un lado a 
otro, y ese andar es tan agita¬ 
do, que uno no sabe si buscan 
alrededor de las casas, ei mUa- 
gro de un juguete o la lecne o 
el pan, que las madres, resig- 
nadamente dicen que “no bay”. 

Como “no hay” tampoco —y 
no ya en la Cota 60, sino en ios 
principales hoteles— ni papas, 
ni huevos, ni verduras, ni 
mantecas, ni dulces... 

Los vecinos de la Cota 60 nos 
refieren que han pasado mu- 
chas penúrias. La mayoría ba 
quedado sin n^da: la inunda- 
ción les llevó lo poco que te- 
nían. Las amas de casa dicen 
vivir una perenne angustia: bay 
grán desocupación, “cada día 
es más difícil cocinar para to¬ 
dos por que casl no hay con 
qué, y todo está por las nubes”. 
Ahora, se les suma el serio te¬ 
mor de “que de un momento a 
otro, a lo mejor esta noobe, o 
manana o pasado, las aguas nos 
vuelven a, desalojar, y no tene- 
mos donde ir”. 

Este es el problema funda¬ 
mental. A más tardar el 20 dei 
corriente, las aguas llegarán a 
la cota 57.500 o 58. Y d*e ahí, 
a la eterna incertidumbre. con 
el peligro de la Inundación en 
cualquier momento. 

Un grupo de afectados, ba 
formado un Comité Coordinador 


tendiente a procurar soluciones. 

—^E1 Sr. Volpe no nos escu- 
oha, nos dice su presidente Sr. 
Obenlo. Y tenemos el drama 
encima. 

LO PROPUESTO POR U T E. 
— UTB ba procedido a la tasa- 
ción administrativa de los te¬ 
rrenos y casas ubiçados bajo la 
Cota 60, a fin de expropiarlos. 
Ello significa, según el Juez de 
Paz, Sr. Armúa, que Catastro 
tasará las propledades çfe acuer 
do a los Aforos de 1953 o 1957- 
Lógicamente, los vecinos se re- 
sisten a este procedimiento que, 
aunque legal según el Sr. Ar¬ 
múa, a ellos los perjudica, pues 
no podrán edificar eu 1960 si 
se les paga con valores ya su¬ 
perados. 

El Sr. Armúa ba propuésto 
dos soluciones: una, qüe ios ex¬ 
propiados a^epten la tasación 
administrativa, y que la dife¬ 
rencia resultante entre lo que 
reciban y el valor dei nuevo 
prédio, la abon© la Comisión 
Nacional Pro Damnificados. 

Otra, que acepten lo propues- 
to por ÚTE y luego soliciten a 
este organismo el usufructo dei 
toien con carácter precário. Esta 
última salida no la ven todos 
con buenos ojos, por cuanto 
continuarían expuestos a cual¬ 
quier pequefia crecidJa dei rio. 

EN DEFINITIVA — Hay cien 
famílias presas de una gran an¬ 
gustia, Hay un cuarto de millón 
de pesos que se lo llevará la 
corriente en estos dias. Hay — 
desde liace un afio— medio ml- 
llón de pesos para expropiar te¬ 
rrenos y, no bay terrenos expro¬ 
piados. Hay desocupación, hay 
carência de artículos fundamen- 
tales, bay mujeres y niúos dé- 
biles y con bambre. 

Hay un profundo pesimismo 
en Paso de los Toros- Existe la 
convicción en ei puebio de que 
bay una mala administración. 

(Enviado Especial) 
















<£ig^«iido más cozL k» ojos que 
con paiaiH^ compleinentaFon 
€i cuadro angustiante que ics 
que llegamos prervenidos espera 
bamos encx^ntrar. Sin embargo, 
la realidad de las comprobacio- 
nes supera y con mucho margen 
lo que hablamos imaginado. í.Iu 
chas familias de Paso de los To¬ 
ros están viviendo el mismo 
drama que les tocó protagonizar 
en abril de 1959. Y esta vez, no 
es un factor imponderable quien 
lo ha precipitado, sino, de acuer 
do a la versión popular que está 
en boca de todos, y fundamen¬ 
talmente ratificada por los veci- 
aos de más prestigio, por una 
política administrativa y social 
completamente errada. 

LA COTA 60 Y SUS MORADO- 
HES. — La Cota 60 es una débil 
línea que figura en todos los 
mapas de Paso de los Toros. Tra¬ 
dicionalmente, marcaba la zona 
amenazada por las grandes cre 
cientes dei Rio Negro. Pero a 
partir de 1953, adquirió una 
nueva importância. Se supo en- 
tonces que aún sln inundacio- 
nes, cuando se produjera el 
embalse de las aguas para la 
Represa de Baygorria, todas las 
propiedades y terrenos Que estu- 
vieran bajo la Cota 60 serian 
expropiados por UTE, en razón 
de que las aguas dei lago se 
expandirlan hasta la Cota 59. 

Del anállsls efectuado una vez 
que las aguas bajaron, a princí¬ 
pios de mayo pasado, se com- 
probó que ni una sola de las 
viviendas ubicadas bajo la Cota 
60 habla quedado entera. Por lo 
tanto, y previendo lo de Baygo¬ 
rria, el Con&ejo Nacional de 
Goblemo destinó una partida de 
$ 500.000.00 para que el Concejo 
local adquiriera prédios en la 
parte alta de la cludad destina¬ 
dos a las familias que habían 
qiSedado sln hogar. El propósito 
que animó a todos por entonces 
fue el de trasladar las barriadas 
que estaban ubicadas bajo ia 
Cota 60 a un sitio donde no co- 
rrieran nuevos riesgos. Además, 
la Comlslón Nacional Pro Dam- 
niflcados —presidida aún por el 
Gral. Oscar D. Gestido— contrl- 
buyó con $ 1:000.000.00 para la 
edificaclón. 

Por otra parte, una Comlslón 
de Vecinos de Paso de los Toros, 
habla gestionado y obtenldo un 
prôstamo de $ 5:000.000.00 dei 
Banco de la República, y pesos 
1:000.000.00 con opcxón a otro 
de la Caja de Jubilaciones. que 
también ofreció de inmediato 
para la construcclón de las nue- 
vas viviendas. Esta Comlslón re- 
clamó dei Concejo local la com 
pra de los prédios. 

“DECENAS DE MILES DE 
PESOS A LA CALLE” — No obs¬ 
tante y mientras renunclaba la 
Oomislón Pro Pamnificados de 
Montavideo, ía filial Paso de los 
Toros aoordóS refftcción y cons- 
trucción de nuevas viviendas ba¬ 
jo la Cota 60, sabiendo que las 
mismas tenían carácter precário 
7 que “era dinero tirado a la 
íalle”, según lo reconoció uno 
le sus míembros el Sr. Mario 
fogueira Machado. 



Un aspecto de la reunión de afectados por el Embalse de Baygorria, en Paso de los Toros 


do tres meses haclnada en los 
clubes sociales de la localidad. 
Al final la pobiadôn nos abru- 
mó y tuvlmos que refaccionar 
las casas bajo la Cota 60, e in¬ 
cluso construir nuevas. 

AsI fue que se gastó el millón 
de pesos dei la Comisíón Nal. 
Pro Pamnificados. Según se nos 
informó, más ne un cuarto de 
millón de pesos fue destinado 
a la zoua que abarcara el em¬ 
balse de Baygorria. 

—Es dinero tirado a la calle, 
nos dljo el Sr. Tello, ciudadano 
de profundo arraigo en Paso de 
los Toros. 

Y esa es la impresión general. 
Ayer domingo, se cerraron las 

compuertas de la presa de Bay¬ 
gorria, y a la vez la de Rlncón 
dei Bonete va aumentando pro- 
greslvamente el escape de agua. 
Se calcula que para el 20 dei cte., 
el embalse habra alcanzado las 
dimensiones que se prevleron en 
1953 y que por lo tanto más de 
cien familias volverán a quedar 
en la calle. 


modestamente arregladas, con tendiente a procurar soluciones. 




SIN SOLUCIONES CONCRE¬ 
TAS_;.y los S 500.000.00 que 

votó cl Consejo de Goblerno 
para que se poblaran nuevos 
prédios y se abandonara la Co¬ 
ta 60?, fue nuestra pregunta. 

—Están depositados en el 
Banco de la República, respon- 
dló el Sr. Nogueira. 

Conversando con las gentes 
dei lugar, se llega a la conclu- 
slón dei que sucedleron duran¬ 
te este aúof cosas que. desde 
luego, será necesario aclarar. 

La Comlslón de Vecinos, se - 
gún el Sr. Tello, que habla 
ofrecido esos $ 6:000.000 para 
edificar, “no tuvo ei apoyô-xhrt" 
presidente dei Concejo local”, y 
se desintegró visiblemente mo¬ 
lestada. Daba $ 6:000.000 a 
cambio de que se utilizaran los 
S 500.000 enviados por el Eje- 
cutlvo cop el fin específico. In¬ 
cluso buscó terrenos apropla - 
dos a $ 7.00 el metro, que hoy 
parecería que el Concejo quic- 
re comprar a $ 14... 

Cuando le inquirimos acerca 
de este punto aí Sr. Nogueira, 
nos responde que de la compra 
V escrituración de los terrenas 
Quedó encargado “ei Sr Volpe, 
presidente dei Concejo Local”. 

Preguntamos acerca dei Sr. 
Volpe V se nos afirma que “es¬ 
tá en Mont^evideo”. 

Freguntamos sl hay al§ún te¬ 
rreno en vista, y se nos dice que 
sl, pero que no se ha podido 
escriturar en razón de que los 
propietarios no tienen los títu¬ 
los. 

Conversamos con los propio- 
tarios. y éstos nos muestran tí¬ 
tulos y nos dicen que no lian 
escriturado simplemente por¬ 
que nadle les ha ofrecido com¬ 
prar esos terrenos. 

—^Lo concreto, nos dice el 
Sr. Chenlo, que el Ejecutivo le 
dio hace un ano al Concejo Lo¬ 
cal medio millón para que ex- 
propiara terrenos destinados a 
los damnificados, y ese trâmite 
no se ha cumplido hasta el 
I momento: êpor qué? 

LOS QUE SIENTEN EL IM¬ 
PACTO. — Paso de los Toros 

está cu bier to de severos carte¬ 
ies de UTE. en loa que se ad- 
vieirte a la poblaclón acerca dei 
embalse de Baygorria v la al¬ 
tura que alcanzarán las aguas- 
Plota en toda la ciudad una 
tenslón que aumenta paulatl- 
namente. El rio es de nuevo 
quien acapara la atenclón. 

Nosotros visitamos a la gen¬ 
te que vive bajo la cota 60. 6e 
trata de familias tan humildes' 
como numerosas. Las casitas 


pralljldad en la mayoría de ios 
casos, albergan a familias de 5. 

6 V hasta 12 personas. 

Mujeres delgadas v úe mira¬ 
da triste amamantan bebes. 
Chlquillos descalzos y embarra¬ 
dos deambulan de un lado a 
otro, y ese andar es tan agita¬ 
do. que uno no sabe si buscan 
alrededor de las casas, el mlla- 
gro de un juguete o la lecne o 
el pan, que las madres, reslg- 
nadamente dicen que “no hay”. 

Como “no hay” tampoco —y 
no ya en la Cota 60, sino en los 
princlpales hoteles— ni papas, 
ni huevos, ni verduras, ni 
mantecas, nl dulces... 

Los vecinos de la Cota 60 nos 
refleren que han pasacfo mu- 
chas penúrias. La mayoría ha 
quedado sin nada: la inunda- 
clón les llevó lo poco que te- 
nian. Las amas de casa dicen 
vivir una perenne angustia : hay 
grán desocupaclón, “cada dia 
es más difícil cocinar para to¬ 
dos por que casl no hay con 
qué, y todo está por las nubes”. 
Ahora, se i€s suma el seno te¬ 
mor de “que de un momento a 
otro, a lo mejor esta noche, o 
manana o pasado, las aguas nos 
vuelven a desalojar, y no tene- 
mos donde ir”, 

Este es el problema funda¬ 
mental. A más tardar el 20 dei 
corriente, las aguas llegarán a 
la cota 57.500 o 58. Y de ahi, 
a la eterna Incertidumbre, con 
el peligro de la inundación en 
cualquier momento, 

Un grupo de afectados, ha 
formado un Comité Coordinador 


-El Sr. Volpe no nos escu- 
cha, nos dice su presidente Sr. 
Ohenlo. Y tenemos el drama 
encima. 

LO PROPUESTO POR U T E. 
— UTB ha procedido a la tasa- 
ción administrativa de los te¬ 
rrenos y casas ublcados bajo la 
Cota 50. a fin de exproplarlos- 
Ello significa, según el Juez de 
Paz, Sr. Armúa, que Catastro 
tasará las propiedades de acuer 
do a los Aforos de 1953 o 1957. 
Lógicamente, los vecinos se re- 
sisten a este procedimiento que, 
aunque legal según el Sr. Ar ¬ 
múa, a ellos los perjudica, pues 
no podrán edificar en 1960 sl 
se les paga con valores ya su¬ 
perados. 

El Sr. Armúa ha propuesto 

dos soluciones: una, que los ex¬ 
propiados acepten la tasación 
administrativa, y que la dife¬ 
rencia resultante entre lo que 
reclban y el valor dei nuevo 
predlo, la abone la Comisión 
Nacional Pro Damnificados. 

Otra, que acepten lo propues¬ 
to por ÚTE y luego soliciten a 
este organismo el usufructo dei 
bien con carácter precário. Esta 
última salida no la ven todos 
con buenos ojos, por cuanto 
continuarían expuestos a cual¬ 
quier pequ€üa crecida dei rio. 

EN DEFINITIVA — Hay cien 
familias presas de una gran an¬ 
gustia. Hay un cuarto de millón 
de pesos que se lo llevará la 
corriente en estos dias. Hay — 
desde hace un aúo— medio ml- 
llón de pesos para exproplar te¬ 
rrenos y. no hay terrenos expro¬ 
piados. Hay desocupaciòn, hay 
carência de artículos fundamen- 
tales, hay mujeres y niftos dé- 
biles y con hambre. 

Hay un profundo peslmismo 
en ‘Paso de los Toros- Existe la 
convicción en el pueblo de que 
hay una mala adminlstración. 

(Enviado Especial) 
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Debe Expedirse 

^■'N Ü.T.E, €stán funcio*’ 
^ nando una comisión iru 
vestigadora nombrada pa¬ 
ra analizar las causas tíe 
los accidentes que Bufria 
ron las máquinas dei or* 
ganismo y analizar tam. 
bién las culpas y respon* 
sabilidades de los jerarcas. 
Estamos en condiciones de 
.^asegurar que se han obte. 
j nido graves comprobacio- 
nes. Por lo tanto es impe. 
rioBO que se pronuncie pa¬ 
ra sacar Ia consecuencxa 
dei caso. Los saboteadores 
sserán sancionados y sin 
miramientos porque no es 
posible tolerar ni admitir 
que desde la administra, 
ciòn y al amparo de la 
misma se combata a la ad. 
ministracíón que es com¬ 
balir al piieblo y al gobler» 
no. 




IL Pa 


SOBRE U.T.E, j 

jCL organismo que presiàc ^ 
Fonseca ha cumplido ; 
con el país. En pocn tiem- j 
po desaparecieron las rc.s. 
íricciones de suminisíro de 
energia ^ se normalizaron 
los servicios. Pero convie'^ 
ne destacar que no se ha| 
podido mejorar, en lo de^ 
seable otros aspectos por^ 
la falta absoluta de repues* 
tos motivada por la íncom.^" 
peteneia de los Jerarcas 
anteriores que no supieron 
: prever esta eventualídad. 

Pose a todo, el organismo 
; está en condiciones dc 
I coadyubar ^ la recupera' 

: eión común!/í^'^" plí/ 
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VERDADERO 

TÉCNICO 

J^xAb pasadòs >publicamo£, ari 
reportaje al Ing. Fonseca 
gran Fresiaente de ÜTE. 8u 
palabra es el pensamiento de 
un gran estadista y de un tec 
nico que conoce sus especiali- 
«iad y que actúa con patrio¬ 
tismo y dedicación total em¬ 
penado en mejorar un orga¬ 
nismo hasta hace poco aban¬ 
donado por la incapacidad 
oc .suíj jerarcas anteriores. 
Muchos han sido los obstácu- 
llos que debió superar Fon¬ 
seca y suc compaficroa de la 
mayoría dei Dirjectorio. Mu¬ 
chos pmr obra de la naturale- 
za y muchos poi: los sabota- 
Jes y las incompetências de 
los técnicos subalternos que 
olvidan su misión específica 
para dedicarse a otros menes- 
teres. Pese a ello Fonseca es 
Un triunfador. No hace polí¬ 
tica. Hace obra. La UTE está 
recuperada cumple con efica- 
cia el fundaipental servido 
püblico de suministrar .ener¬ 
gia y respeta a los funcioná¬ 
rios conscientes y cuidadosos 
de sUvS obligacíone.s. Merece 
destacar esta pestión que 
honra a cualquiei:^ odminis- 
tración. 
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TRATARON EL PROBLEMÃHIDRAÜLICO DE i 
IAS CRECIENTES DE RINCON DEL BONETE Y ' 
US OBRAS DE RECUPERACION CUMPLIDAS 

En el salón de actos aei Palacio de la Luz y con asistencia 
de numeroso público encataezado por los directores de la ÜTE, se 
cumplió la segunda jornada de la III Semana de Electrónica que 
ha organizado el Instituto de Radiotècnicos dei Uruguay. 

Las palabras de apertura estuyieron a cargo dei Gerente de 
la DiVision Usinas de la UTE, Ing. Salvador Mason. 

Se escuchó después una disertación dei Ing. Augusto Hareau, 
Jefe de Contralor de Obras Hidroeléctricas de la UTE, quien trató 
este tema: “Problema hidráulico en las inundaciones de abril 
de 1959 en Rincón dei Bonete”. ’ / 

El Ing. Hareau afirmo, en primer término, quç desde 1908 a 
la fecha solo tres veces fue excedido el caudal de 5.000 por 
segundo, en el rio Tvegro. La creciente de abril de 1959 resulto 
excepcional, habiendo alcanzado la onda de crbcida a 17.000 m.3 
por segundo. Durante la misma, se llegó al nivel 65,22 en Pasó 
de los Toros, nivel al cual corresponde un caudal de unos 
lO.OOOm.3 por segundo. En consecuencia, puede decirse que, a pesar 
de la regulación que produjo la presa de Rincón d,el Bonete, la 
crecida registrada en Paso de los Toros fue prácticamente el doble 
de las mayores registradas anteriormente, desde 1908. 

Luego de recordar las dramáticas jornadas que culminaron 



Los inqenieros Hareau y Gil, momenlos antes de diserlar sobre 
los problemas creados en Rincón dei Bonete^ por las crecientes 
de abril de 1959 


con la llamada Operación Terrapien, expresó que no es cierto que 
el desbordamiento dei dique d€| Bonete por aquella creciente excep 
cional haya tenido efectos perjudiciales sobre las poblaciones .si¬ 
tuadas aguas abajo. No obstante haber resultado catastrófica para 
Paso de los Toros, hay que pensar en lo que hubiera sido la 
creciente sin la regulación que se operó en el embalse de Rincón 
dei Bonete. Pero es que, además. tal regulación producida por el 
dique, evitó que en Paso dei Puerto el caudal llegara los 10.000 
metros cúbicos por segundo; y salvó, también, a Mercedes de una 
inundación mucho peor. 

El Ing. Hareau manifestó, por último, que la excepcional cre¬ 
ciente de abril de 1959 ha demostrado la necesidad de reconsi- 
I derá^r los proyectos de las obras hidroeléctricas, de los puentes, y 
de los planes de urbanización de las poblaciones situadas en las 
orillas dei rio Negro o de sus afluentes. En los estúdios hechos 
por la ÜTE. se ha partido de la base de suponer, en el futuro, una 
creciente gjmerior a la de abril de 1959. coa un caudal máximo 
de 20.000 nr» por segundo. Y se ha arribado a la conclusión de 
que seria posible contener esa crecida dentro dei embalse, siempre 
que los caudales máximos desaguados no excedieran de 7.000 m 3 
por segundo, y si los diques que limitan el embalse en Rincón 
dei Bonete y las demás obras aguas arriba se levantaran hasta el 
nivel previsto en el proyecto original de Ludin. En cuanto a la 
usina de Rincón de Baygorria, que entrará en servicio durante el 
• mes de julio próximo, la situación es mucho mejor, ya que si se 
controlan y limitan los desagúes de Bonete en la forma indicada, 
las obras de evacuación de crecidas previstas en Baygorria permi- 
ti 'n desaguar unos 10.000 m.3 por segundo; con todo, se ha 
procedido a levantar los muros de la usina, para proteger a la sala 
de transformación. 



Una vista dei público que asislió al Palacio de la Luz. con mo- 
?-jornada de'la 3^ Semana de Electrónica 
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IAS OBRAS DE ÇECUPERACION CUMPIIDAS 

En el salon de actos aei Palacio de ia Luz y con asistencia 
de numeroso público encabezado por los directores de la ÜTE se 
cumplió la segunda jornada de la lU Semana de Electrónica que 
na oiganizado ei Instituto de Radiotécnicos dei üruguay. 

Las palabrac de apertura estuvieron a cargo dei Gerente de 
la Division Usinas de la UTE. Ing. Salvador Mason 

Se escuchó después una disertación dei Ing. Augusto Hareau 
Jeíe de Contralor de Obras Hidroeléctricas de la UTE, quien trató 
este tema; ^‘Problema hidráulico en las inundaciones de abril 
de 19o9 en Rincón dei Bonete^’. ^ 

El Ing. Hareau afirmo, en primer término, que desde 1908 a 
la fecha sólo tres veces fue excedido el caudal de 5.000 m.3 por 
segundo, en el rio Isegro. La creciente de abril de 1959 resultó 
excepcional, habiendo alcanzado la onda de crecida a 17.000 m.3, 
por segundo. Durante la rnisma, se llegó al nivel 65,22 en Paso 
VnnnSf ai corresponde un caudal de unos 

lO.OOOm.3 por segundo. En consecuencia, puede decirse que a pesar 
de la regulacion que produjo la presa de Rincón dei Bonete. la 
crecida registrada en Paso de los Toros fue prácticamente ei doble 
de las mayores registradas anteriormente, desde 1908. 

Luego de recordar ias dramáticas Jornadas que culminaron 
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los ^ momenios aníes de diseríar sobre i 

los problemas creados en Rincon dei Bonete, por las crecienies ! 

de abril de 1959 ! 

Operación Terrapien, expresó que no es cierto que ^ 
1 desbordamiento dei dique dej Bonete por aquella creciente excen 
cional haya tenido efectos perjudiciales sobre las poblaciones .si- 
Pa^o^de Tori?' resultado catastrófica para 

creciente s?n Z hubiera sido la 

de! Bonet? pÍL ®‘ embalse de Rincón 

- ° tal regulación producida por el 

®“ '*®* Ptierto el caudal Itegara los 10 000 

iSun^acr m!,c^°o peT^°'’ ^ ® -- 

ciente de® ahrtf^riA >a excepcional cre- 

® demostrado la necesidad de reconsi- 

■ d^fL^ hidroeléctricas. de los puentes y 

orilia! di! !fr> '*4 "rbanización de las poblaciones situadas en las 
nrír Io ^ Negro O de sus afluentes. En los estúdios hechos 

se ha partido de la base de suponer. en el futuro una 

de 20 000 ^ Ü.® 'í® caudal máximo 

de 20.000 nr» por segundo. Y se ha arribado a la conclusión de 
posible contener esa crecida dentro dei embalse siempre 
que los caudales maximcs desaguados no excedieran de 7 000 m 3 
por segundo, y si los diques que limitan el embalse en X^n 

nivernrevisL levantaran hSta el 

nivei previsto en el proyecto original de Ludin En cuanto a in 

. mes^de 1uu'o‘'nr"óx!mn®^^'®°‘^!‘®■ ^"® servido durante d 

I mes de julio proximo. la situacion es mucho mejor, ya que si se 

, controlan y limitan los desagúes de Bonete en la fôrma Indicada 

crecidas previstas en Baygorria permf- 
ti n desaguar unos 10.000 m.3 por segundo* con todo se ha 

: drtonsL^rctón." ^ ^^la 

Posteriormente, tuvo lugar una exnoRipinn Hpi r^r,A -n 


_bna vi sia dei público que asistió al Palacio de la Luz, con m 
j jornada d^e^la 3? Semana de Electrónica 



















de abril d© 1959 

Í;flp?iS.lSsi|H 

mãrnmmfà 

ctenfe de® a?rirâe P”" excepcional cre- 

SÍIe=í 3SMÍI 

!hS-vH= S~ ~~ 

, ^r<£ " rvT“í,^&'S““ S’S 

Posteriormente, tuvo luerar iinn. Pvnneí/»iAv, ^ _ 




SfiH?»'?*? la Dl Vision Dslnas de la UTE. onlen f 

H«n.pSr’?'-.“‘ ,2’íír„'.s; s‘ik."^.s!?ir,'ri*í“. c: 

concluyeron por demostrar la nS“ad de adoufrir e 

cÍmhi? «í *“ completo de bobinados para las ini^as i 

cambio efectiiado permitió tíue las Tnáaiitnn /9 ‘9 
a funcionar el 21 y 26 de marzo v el 2r .ÍT at,.» ^ 1 voivlertti 

■ t!ãdorcorre"sponSèr/ er e1ptr?rtl‘Tribo tIJ 

?eh,l w“ ya han sido recuperados, al fgvS oue Tò 

cables de potência, de control, y de maniobra Eu tf " 

j aire libre, los transformadores fueroii movidos por las aeuas neí 
re°u!t6 èstaciô“ d*^’sirvic!f en ^vez 

dlerón reeupS destruída;, mas todos sus-equipos pu 

■ mn ^pfir^t después, que se han llevado a cabo asimis 

imo, en Rincon dei Bonete, diversas obras de ingeniería civil Tí:sc 
socavaciones producidas al pie dei muro dei mque de omvedad 
mique no revestian peligro, determinaron la realización —nup 
piosigue todavia— de trabajos de consolidación. Por su narí-e ^loc 
socavaciones originadas en las fundaciones de la central^ v pn el 
lecho amortiguador, indujeron a construir un muro de senaración 

nsma y el vertedero. Ante la erosión progresiva registrada 

tambien se restableció la via férrea; y se reparó en fin el 
carretero entre Rincon dei Bonete y Paso de los Tnrn?' ah ^ 
fueron reconstruídas las instalacionL de saneJmlelw 
Fmalizandn estp antr^ «_ 


te f^ha s<^o tres veces fúe excedido el caudal õ OOO in^^r j 
segunao. en el no Negro. La creciente de abril de 1959 resuteó 
alcanzado Ia onda de crecida a 17.000 m 3 
rip Durante Ia misma. se llegó al nivel 65,22 en Paso 

fnnnn® Toros, nível al cual corresponde un caudal de unos 
dp Tfl^^p consecuencia, puede decirse que, a pesar 

prpp H produjo la presa de Rincon dei Bonete la 

de prácticamante el doble 

de las mayoies registradas anteriormente, desde 1908, 

Luego ae recordar las dramáticas Jornadas que culminaron 








íi U*T,E, Acelera los Trabajos . 
Para ^'ormalizar sus Servidos 


■ H para restituir a 

normalidad el consumo de energia eléctrica, librándose nna 
dadera batalia en Jas distintas fuentes de producción dei 
janismo, que ahora se halla a punto de culminar su obra, con 
-1 tres meses de anticipación a las pre visiones técnicas dadas 
conocer oportunamente 

Vencidas las dificultades de los dos primeros meses dei ano 
ora, las autoridades dei ente están en condiciones de levan- 
r totaimente las restrícciones. que sólo podrían ser- reimpian- 
las temporariamente en los meses de invierno debido a los 
ipiezos que^n^alm^ti^ e^jrimentan las máquinas en esa 

Se ba trabajo con abinco y Mentido de la responsabilidad 
>n permanente contacto entre el Directorio de la UTE v la 
imlsion de Restrícciones que ha informado continuamente 
rmitiendo que aquel adoptara momento a momento las medi¬ 
ai a lograr las economias de consumo imprescin- 

bles. El presidente Ing Rodolfo Fonseca ha inform^o que 
' ha asegurado para mayo hasta 190.000 kw.. la que se espera 
-var en breve a 275.000 Se sehala asimismo la pronta puesta 
u runcionamiento de la primera máquina de Baygorrla que 
>n el reacondicionamiento de Rincón dei Bonete. ha de satis- 
icer pronto Ias necesidades dei país. 

Por último se destaca la próxima duplicación de las ins- 
laciones telefônica de Montevideo y la iniclación de los tra- 
ijos para obtener servicios automáticos en diversos púntos 
el Interior, como Salto. Paysandú. Mercedes y Trinidad. así co- 
'o importantes mejoras en las comunicaciones con Buenos 
ires. 









• BAIGORRIA EN MARCHA, ^ 

El Ministro de Hacienda in- ^ 
lormó ante el Consejo Nacional da sk 
G obierno, que está prevista para ' 
el próximo 4 de julio la puesta en 
marcha de la Usina de Baigorna. , 

El Cr. Azzini destacó el trabajo de ^ 
la totalidad de los obreros, técnt« *0 
COS y directores de UTE que ha 
permitido que los trabajos en Rin- 
con dei Bonete y Rincón ie 
gorna estén mucho más adelanta-A 
dos de lo previsto. 'J 
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Azzini Senaló la Importância de 
la Labor de Recuperàción de UTE 


El seiior Ministro de Hacienda informo al Consejo acerca de dos asimtos. Senaló cn nrU 
Jner lugar que con respecto al régimen de compensaciones de deudas atrasadas de particula¬ 
res con el Estado, autorizado por Eey, podia informar que se ha recaudado un total de siete 
xniiioncs y medio de pesos y se están abonando compensaciones por el mecanismo de los 
ciieques de compensación. El sistema pues, está en marcha con buenos resultados 

T.íABAJOS DE RECUPERÀCIÓN - 

DE U.T.E. 

En segundo término, el Ministro senaló a 
la atención dei ,Consejo la importância de 
jue los trabajos d'e recuperàción de la U.TE 
tanto en las tpbinas de Rincón dei Bonête 
como en Rincón de Baigorria estén mucho 
mas adelantados de lo previsto, debiendo po- 
rer de .manifiesto que esa labor en la que 
cesde el Presidente dei Directorio y los miem- 
mismo, hasta el último obrero. sin 
de los técnicos, todos han 
^ipplido con su deber, demostrando sin al- • 

y eficiente labor, i 
SU pleno sentido dc la responsabilidad. - 

sefior Conscjero 
Eaiuo Pacheco, expreso que la puesta en I 
marcha de ia Usina de Baigorria está previs-1 
te para el dia 4 de julio próximo. 
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J. T. E. 


LEVANTAMIENTO DEL ktC IMEN DE RESTRICCÍOMF.S 
DE ENERGIA ELECTRICA 


Se Ueva a conocimisnto de la poblaclón, qvc liabiendo entrado en servicio la Máquina Nv i. de 
la Central Hidroeléctrica de Rincón dei Bonete y disponiéndose, por consiguiente, de mayor no- 
tencia de generación, el Directorio de la U.T.E., hrciendo uso de la facultad que le coaíicrv- el 
Art. 13^ dei decreto dei Poder Ejecutivc de fecha 25 de febrero de 1960, ha di^uesto que a 
partir de las 0 hora dei día 29 dei comente, queden sin efecto las restriccioneí. vigentes en la 
utilización de la enerva eléctrica de uso industrial, comercial y doméstico, salvo en lo refereite 
al uso de equipos de cale acción eléctrica domiciliários, la que por ahora y hasta nueva disposi- 
ción, no podrá ser utilizada entre la» 19 > 21 horas. 

Hasta tanto no se disponga de la cuarta unidad de Rincón dei Bonete, se comunica a los schores 
suscritores, que al efectuar inspecciones de rutina de las máquinas, y/o interrupciones estadístl- 
camente previsibles, podria limitarse —en esas circunstancias y momentáneamente— ei saminls- 
tro de energia eléctrica. 


\ 


Montevideo, Abril 28 de 1960. — 


OFICINA DE PRENSA 








i .' T. r. 

Al Hl o Al iso i 

Embalse de Rincón de Baygorria í 

^-oji motivo de liaberse acelerado las obras <jue se realizan en Riii* 
cón de Baygorria, la Adraiuistración General de las Usina? Eléctricas 
j y los Teléfonos dcl í-stado hace saber qiie a partir dei j 

i D 1 A 8 D E M A Y O ] 

I 1 , 'rT ~.— I 

, (ct coirieute aiio se nuciará la inuudación total dei área desliim.^.. a > 
la formación dei lago artificial «jm» servirá a la Usina Hidroeléctrica ' 
de Riiicdn de Baygoi ria en lugar dei dia 20 de mayo como se babíu 
amindado. Dicba inondación 1 legará a la ciudad de Paso de los Toros 
y en el Centro Poblado Centenário a la Cota —57 m. aproximada- 
mcnle. 

OFICINA DE riiENSA 

Montevideo, abril 28 de 1960. 
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El Turbogenerador No. 3 
Entro Âyer en la”Red 


o, leuupeiat-uon se realizo siguiendo 

un sistema planificado por técnicos de U.T.E., fue puesta en 
la red ayer a la hora 16 y 50. Si esta prueba resultara exitosa 
seguira en la red hasta que las otras dos sean rebobinadas y 
posteriormeme también sufrirá el proceso de ese recambio 
Como se recordará, el intento dei secado de las otras má¬ 
quinas se habia realizado de acuerdo a normas indicadas por 
el ingeniero estadounidense. pero Ias pruebas fracasarpn to¬ 
talmente. Los ingéiiercs de U.T.E., Scaron v Silva, propu- 
sieron otra fónnula. la que estudiada en los laboratorios. 
dio maigen suficiente como para que se intentaran los pro- 
cedimientos aconsejados. Ayer, se fue llevando la máouina 
hasta los 8.000 kilowats, respondiendo satisfactoriamente. Es¬ 
ta manana, tuvimos oportunidad de conversar con el Presi¬ 
dente dei Directorio de U.T.E,, ingeniero Rodolfo Fonseca 
TI que a las 11 horas el turbogenerador 

^ ultimas horas de la tarde se ele- 

NO 2 T T respecta a la Turbina 

Jn 2- no ha piesentado ningun inconveniente v sieue aene- 
rando sus 30 mil kilowats. A los eíectos de presenHar estos 
acontec.m.entos y la marcha de los trabajof rl?íperat,vos 

eorrfa® Hincón de Bay- 

g , nianana se trasladarán a esos lugares miembros riel 

Sh"ec?orio de uÍtT’ % Estado y autoridades dei 

/ /A ^ — 











Entrará en 

SJjV 4o 

ia Red: la 


Turbina 1 

Los traba.ios de j euooinaaos 
de la Turbogeneradora N9 1 
de Rincón dei Bonete, están 
próximos a fihalizar. 

En efecto, los primeros dias 
de la semana entrante. esa 
máquina seguramente entrará 
en funciones y comenzará a 
generar energia eléctrica su- 
mándose así a las números 2 
y 3. Esta última, secada me¬ 
diante procedimientos em- 
pleados por los ingenieros de 
Ute.. sigue respondiendo bien, 
y genera actualmente 25 mil 
kilowats, sin problema algu- 


E1 próximo miércoles 27, 
llegarán a nuéstro país, los 
repuestos para rebobinar otra 
turbina. Como se han sacado 
las bobinas de la máquina 
N9 4, se aprovechará entonces 
esa situación para efectuar 
I el rebobinado de ese turbo- 
j generador, por lo que a me¬ 
diados de junio, podría cue- 
dar también esa Turbina .li¬ 
brada al servido. 

Con lo que quedaria única¬ 
mente por rebobinar la má¬ 
quina N9 3. para que la 
U.sina Hidroeléctrica de Rin¬ 
cón dei Bonete quede con 
todo su potencial igual a 
nuevo. Y esa situación se 
concretará. una vez lleguen 
a Montevideo los repuestos 
que se han pedido en su 
oportunidad, a los fabricantes 
en los Estados Unidos. 













êo. 


~ I 

Gestion de U I .!>. : 

QFICIALMENTE el cr- 
^ gatlismo que monopoli- : 
ga el suministro de ener- ; 
gía a terceros, anuncia 
que Se limita rán las les- 
tricciones de energia im- 
puestas por los hechos de 
las inundaciones. En poco 
tiempo, sin estridências, 
el Directorio de ü.T.E., ha 
cumpíido con sus obliga- j 
ciones, En forma ejemplar 
y desafiando las incom- 
prensiones inclusive de ah 
gunos técnicos que sabo- i 
tearon Ia nueva adminis- ! 
tración. Pese a los sabo- i 
teos, todo marcho adelan- ! 
te y la población tendrá í 
energia. Y energia en 
abundancia como hasta 
ahora nunca habia tenido. 
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Reportaje Telefónico 
ifTv 

SOBRE .CONSUMO DE ELECTRICIDAD 


A lo largo dei curso de la semana pasada, 
circularon cpn insistência rumores relativos a 
que en el dia de hoy, se levantarían las res- 
tricciones al consumo de energia eléctrica. Los 
mismos encontraban su justificación en el he- 
cho de que toda la semana anterior fue con¬ 
siderada como feriado —y sometida a un ré- 
gimen de privilegio— a los efectos de la ilu- 
minación de los comércios y establecimientos 
públicos. Lo cual eqpivalía a un levantamien- 
to parcial de las restricciones vigentes según 
el decreto dei 25 de febrero de este ano. 

Confirmando —por lo menos parcialmente— 
esos rumores, a partir de hoy, y de acuerdo a 
los términos de un comunicado oficial cuyo 
texto damos por separado, se han establecido 
importantes modificaciones al consumo de 
energia eléctrica. 

Con respecto a estas modificaciones. el Pre- ^ 
sidente dei Directorio de la UTE, Ing. Rodolfo : 
Fonseca, nos destaco que las limitaciones al 
consumo que se levantan hoy, son las que 
afectan al que sé realiza —en todos los sec¬ 
tores — entre las 10 y las 12 horas. 

La única restricción que se mantiene total¬ 
mente es la que se refiere al uso de electri- 
cidad para la calefacción de ambientes, pro- 
hibición que se sostiene en todos sus términos., 

También continúan en vigência — aunque 
atenuadas— las que se relacionan con el alum- 
brado y consumo de energia- que se realiza de 
lunes a viernes, entre las 19 y las 21 horas. 

Nos aseguró el Ing. Rodolfo Fonseca que el 
Directorio de UTE se propone estudiar en el 
curso de la semana que se inicia, las posibili-l 
dades de aumentar la energia librada al con¬ 
sumo, buscando llegar —en el menor plazo— 
a un régimen de completa normalidad en el 
abastecimiento. Claro está —agrego— aue es¬ 
to depende fundamentalmente dei êxito con 
que se realicen los trabajos tendientes a po- 
ner en funcionamiento a los turbo-generado- 
res de Rincón dei Bonete. Tarea llena de di- 
ficultades, no obstante lo cual, tenemos la es- 
pcranza de que puedan producirse novedades 
de interés al respecto. antes de los primeros 
dias dei mes próximo. 









El Gran Milagro " “ < - 

\Y 

ACCION DE GRACiAS 

DEL PUEBLO HEROICO 


C ^tERCA de tres mil personas se reunieron ayer frente a la Iglesia 
Á de Paso de los Toros en un acto emotivo, solemne. El pueblo 
-que fue llamado "maldito” en un momento de desesperadión^ 
pero que tu vo la fe suficiente y el alto coraje de aguantar la tra¬ 
gédia para resurgir más fuerte y más hermoso que nunca, realizo 
una ceremonia tocante. Los creyentes agradecierpn a Dios por la 
infinita gracia de su supervivencia. Los que nó creen en Dios, 
igualmente mirarpn hacia arriba en la seguridad de que un mi- 

-lagro-^tal salvadf^ -rmcrído. -- 

Hacia un ano que las aguas de la represa habían desbordado 
los muros.y el peligro se cernia sobre la villa. Fue cuando se dió 
la orden dramática: había que dejar todo allí; en pocos minu¬ 
tos, la población fue evacuada en medio de escenas de espanto 
y de dolor. Las famílias se separaron, los hijos perdieron a sus 
padres, los seres queridos se dispersaron por todo el país. mu- 
chos convencidos de que jamás se verían —era el momento dei 
espanto y de la confusión—. otros con la esperanza, tal vez re¬ 
mota, de que aquello nô era otra cosa que un instante de des- 
orientación. de miedo, al que seguirían algún dia las horas de 
paz. Creían ellos también en el gran milagro. Creían en la segu¬ 
ridad eterna de sus hogares. en la dicha de sus famílias. Creían 
en Dios. Creían en algo superior aunque ellos no le llamaran Dios. 
Creían. pues, en el gran milagro, Ayer el pueblo se reunió frente 
a la iglesia para. en acto simbólico, decir públicamente de su 
felicidad y de su agradecimiento. Padres, hijos, madres, herma- 
nos, estuvieron reunidos allí, en la calle 18 frente a Sarandi, mi¬ 
rando hacia .la alta cruz mientras el Padre Franco les hablaba con 
frases encendidas y el Dr. Zerboni marcaba para la historia el 
acto de socrificio dei pueblo heroico. 

La felicidad ha descendido sobre ei querido pueblo. Que sea 
para siemnre. — Davy, 
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Modiftcáronse Ciertas Rèstriccíonss Para 


el uso de Energia Eléctrica en la Ciudad 


pasartiscos y un 30% ciei 


En una de sus últimas 
scsiones» el Directorio de la 
U.T*E., -^haciendo uso de 
facultad que le confiere el 
Art, 139 dei decreto dei Po. 
der Ejecutivo cie feclia 25 
de febrero de 1960--- ha es* 
tablecldo las modifica clones 
skuienles en el regimen de 
Testricciones en el consumo 
de energia eléctrica determi. 
nado por dirho decreto: 

A ET. Z) Inc, B),=> Las 
industrias de 1 y 2 turnos 
no podrán utilizar energia 
de Ia U.T.E., entre las 19 y 
las 21 horas, 

ART, 7),— Vidrieras y hi, 
minosos,— Se permite su 
enceiulido de luncs a vier- 
nes. salvo entre las 19 y las 
2l horas, siendo su uso libre 
los sabados. domingo» y fe, 
ria dos. 

ART. 9).~. Contínua en 
yieencia, enn las modifica- 
ciones quo a rontinuación 
1 se detallan; 

D Bancos oficialc^ y pri. 
vados. Cala de Jiibilaciones 
e Instituriones sim^ares. 
Entre las 19 y 21 horas, po- 
I drán utilizar energia de la 
I li.T.E. en dispositivos de 
.'«larma v se":-urldad, rouinos 
I de rontabilidad meranízada 
j T cn alnmbrado. sien. 

do sii tiso libre durante eí 
re^tn dfl dia. 

E) Cinefí, Teatros. Circos, 
Parques y Saías de DiverHo, 

1 iieç. Clubes SorteIps v De* 

I portívos, Podrán utilizar 
j energia, de le U.T^.E. en nro- 
I veeforps. rouípos de escena- 
rios. de renovación de aire 
y refrlgeradén. dlrersíones 
mecânicas, radioreceptores. 


alumbrado como máximo. 

F) Comércios en general,- 
Eintre las 19 y 21 horas,-po¬ 
drán utilizar energia de la 
U.T.E, €11 refrigeradores pa* 
ra la conservaclén de alt- 
mentos y para as€ensore.s y 
el 30?4 dei alumbrado, Esta 
disposiclón comprende a to¬ 
dos los comércios no especi¬ 
ficados en el presente ar¬ 
ticulo, 

G ) Hotcles, Testa lira ní es, 
casas de comida, estaciones 

de servlrio, garagem, pizze. 
rias, taUeres de télevlsión y 
fotografias, deberán reducir 
c| alumbrado al 50% y al 
mínimo indispensablc I gr 
iitilizacíón restante, 

H) Confiterías. lieladerian 

y Bares. Rigen Ias restric- 
ciones anteriores, permitién. 
doso entre las 19 y 21 hs. 
Ia utilización dcl 30% de! 
alumbrado. f 

I) Servicios de reparación 
y mantenimsento en gene¬ 
ral. talleres de reparaoiones, 
gomedas. lavaderos, tintore. 
rias. P5tabl«elmient08 de ai- 
mar pna.le 3^ tratamlento de 
matfTíales, taíleres domésti. 
COS. talleres de cinematogra¬ 
fia. Deberán redodr el 
alumbrado al 50?ó. 

n y bailes. Sólo 

nodrá»! ufillzar energia, de 
bí U.T.E. Dara acHonar re¬ 
frigeradores naca ronser. 
vaclón d« pllmentos. proyec- 
fores. radiorecentores* y pa, 
sadiscos. T a partir de Ias 
21 horas tambfén para el 
ah*mbrado. 

K) Peluouería.s.— Podrán 
(raba.1ar sin ofra prohíbi- 


ción que la dei uso de la ca- 
lefacción eléctrica. 

L) Espectáculos Deiwjrti* 
vos Públicos, Podrán utili¬ 
zar el alumbrado coii ener= 
gia de la IJ.T,E., después de 
las 21 hora«. Antes de esa 
hora, se permitirá sólo el 
50% dei alumbrado. 

ART, 10).— Para Ia uti¬ 
lización de la. energia de la 
TJ.T.E, en las casas de fa- j 
miJia. pegirán las siguientes 
normas í 

A ) Alumbrado,Entre las 
19 y 21 hs, no se permite 
encender más de una lám- 
para en un mismo ambien¬ 
te, salvo casos especiales 
debldamente autorizados. 

B) Calefacción de Am- > 
hlentes.— Se mantlene su ' 
prohiblción. 

C) Refrigeradores para 
conservación de alimentos, 
receptores de radio y televi- 
sión, ajscenscres y bombas 
de agua. Podrán utilizarse a 
cualquier hora, EI uso de 
los ascensores deberá redii 
cirse al mínimo indispensa- 
hlc- 

D) Otro» aparatos (plann 
chas, cocinas. lavadoras, ca' 
lenta dores de agua, etc,). Ko 
«e podrán utilizar entre las 
19 y las 21 horas. 

destaca especialmenle 
en Ia resolución adeptada, 
que continúa, en vigência, 
hasta nuev^a disposición, el 
inc. A) dei Art. 9 ^ dei de- 
ereto mencionado, por el 
cual Se prohibe por ahora 
con carácter general el uso 
de equipos de calefacción 
eléctrica de ambientes. 




















Arriba, las aguas cubren el camino de entrada a la ciu dad, Luego, un aspecto de 
la dramática retirada de la población de Paso de los Toros 


El “Comité de Evocacion y 
i Agradeoimiento” üitidad re- 
cientemente constiluída e n 
j Paso de los Toros, ha orga- 
i nizado para hoy domingo 
I una serie de ac tos con los que 
I conimemorará el primer ani¬ 
versario de la dramática eva- 
cuación de la ciudad, en las 
circunstancias por todos re¬ 
cordadas. 

La población de Paso de los 
Toros revivirá pues, saltando 
sobre un tiempo que no ha 
desdibu.iando las imágenes de 
una triste jornada, aquella 
peregrinación qre hace un 


gonistas se habrán de suce¬ 
der, a ritmo vertigin)so aque- 
llos nunutos de angustia, de 
zozobra. de incertidumbre. 

Hoy todo ha vuelto a la 
normajidad. Paso de los To¬ 
ros por un momento desierto 
de toda pulsación humana, ha 
ido retornando a la vida. 

Ese pueblo que en mi ins¬ 
tante tuvo que abantíonarlo 
todo, se ha encarado con ia 
realidad, de frente, con es¬ 
toicismo, prodigándose en sa¬ 
crifícios. Animado por un es- 
píritu que no llego a quebrar 
la contingência más dolorosa. 


y éstos han dado sus frutos. 
Y esos esfuerzos recibieion el 
estímulo y el concurso de una 
generosa y amplia colabora- 
ción nacional e internacional. 

Los actos de hoy, tienen por 
sentido —ese es el que le han 
dado sus inspiradoies— agra¬ 
decer a todos aquellos que 
acud^eron en ayuda dei pue¬ 
blo de Paso de los Toros: a 
ias Fuerzas Armadas, a la 
Cruz Roia, a la Comisión Na¬ 
cional Pro Damnificados y a 
la nación entera, que en un 
noble gesto solidário estuvie- 
ron desde la primera hora al 
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LAS REPARACIONES EN 
RINCON DEL BONETE 

AL' 

Como de cierls publicá- 
ción de un colega matuti¬ 
no, parecia surgir una con- 
tradicción entre opiniones 
originadas en la propia 
U. T. E. sobre la posible 
duración de la turbina 
3 reparada 7 puesta en 
marcha en Rincòn dei Bo- 
hete, realizamos averigua- 
ciones y consultas a tal 
respecto, habiendo arriba¬ 
do a las siguientes conclu- 
siones. 

Pocos dias. después de 
entrar en füncionamiento 
la turbina 2 , que fue 
rebobinada, U. T. E. puso 
en marcha la N*? 3. que ha- 
bia sido sometida a un 
procedimiento de secado 
ideado por técnicos dei ins¬ 
tituto, con buen resultado, 
a pesar de que la técnica 
exlranjera en la matéria, 
descartaba ioda posibili- 
dad ed êxito. Aunque al 
principio se penso que la 
turbina asi rehabilitada 
duraria poco tiempo, el 
caso es que actualmente la 
máquina está generando 
energia en cantidades ca- 
si normales y sus condicio¬ 
nes de aislación han mejo- 
rado, lo que permite juz- 
gar con más optimismo el 
posible tiempo de buen 
f u n cionamiento, aunque, | 
para que no hubiese pro- j 
blema. bastaria con que se ' 
mantuviese en mar c h a 
hasta la rehabilitación de 
I la N? 1 que actualmente 
i está siendo rebobinada. 

El resultado positivo eb- i 
tenido con la turbina N? 
3/ ha determinado que, ac-* 
tualmenle, se esté some- 
tiendo al m|smo método a 
la 4. con la intención 
de ponerln en marcha 
mientras llegan los repues- 
los para proceder al rebo- 
binado de ambas máqui- 
has;' - ' 

Y si, a pesar dél êxito 
dei sistema dei secado, 
igualmente se proyècía 
poner a nuevo todas las 
turbinas, ello obedece a 
que estando estimado en 
30 anos el término máxi¬ 
mo de duración de tales 
máquinas, las dei Rincòn 
dei Bonete ya llevaban en 
actividad más de la mitad 
de dicho término cuando 
se produjo la inundación, 
que por fuerza tiene que 
haber afectado sensible- 
mente, además, sus condi¬ 
ciones de durabilidad. 










